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  الفتاوى والفوائد العلمية في تفسير القرآن

  ما موقفنا من الخطأ الموجود في الروايات الصّحيحة؟ | للشيخ أ.د. يوسف الشبل

  يوسف الشبل


  
  يقول ان ان هذه الروايات التي تروى وفيها بعضها قد يكون فيها وهم او خطأ من بعض رواة الحديث وهي هذه الروايات صحيحة وقد اخرجها اهل العلم الثقات اذا وجد فيها فبعض الناس يقف منها موقفين اما انه يردها وهذا خطأ او يقبلها
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  تأول لها تأويلات وهذا خطأ. والصحيح انا نقبل الروايات الصحيحة ونفسر هذه الاخطاء بانها خطأ. بانها وقع وهم او خطأ ممن يروي هذه الاثار
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